
LES ROSES. 


ROSA ALPINA VULGARIS. 



LE ROSIER DES ALPES COMMUN. 

(Voyez ce volume, page 56 .) 

DESCRIPTION. 

C est un arbrisseau qui s’éléve a trois ou quatre pieds. Ses 
tiges sont longues, diifuses et glabres en general. Quelquefois, 
dans certains terrains, on remarque de petits aiguillons a leur 
base. Les íeuilles se composent de sept, de neuf, méme de 
onze íolioles assez petites, ovales - obtuses, dun vert-gai en- 
dessus, plus pales en-dessous, doublement dentées en seie. 
Elles sont portees par des pétioles un peu rudes au toucber, 
ayant a leur base des stipules dilatées, denticulées en leur 
bord. Les íleurs, tantót solitaires, tantót disposées par deux 
ou trois, naissent a rextrémité des rameaux qui croissent le 
long des branches principales. Le tube du cálice est hispide, 
ainsi que le pédoncule, dans Pindividu dont nous offrons la 
figure : mais ce caractére est tres-variable, et souvent l’un et 
lautre de ces organes sont absolument glabres. Les divisions 
du limbe sont entiéres, prolongées en pointe, parfois spatulées 
au sommet. Corolle de cinq pétales dun rouge-vif, un peu 
jaunes vers longlet, échancrés en coeur au sommet. Les stig- 
mates sont réunis en une tete sessile au centre de la íleur. 
Fruits rouges, ovoides, en general glabres; mais, dans quel- 
ques varietés, parsemés dun petit nombre de poils roides et 
ü'landuleux. 
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